JÓZIA GRONKOWSKA 


w 13*i wiośnie życia, po długich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami, 


zasnęła w Panu dnia 9 Listopada 1885 r. 


W nieutulonym smutku pogrążona matka wraz z rodzeństwem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Znajomych i Pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 12 przy ulicy Wielopole 


we Środę dnia 11 Listopada b. r. o godzinie 3 popołudniu wprost na Cmentarz. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalski. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


